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/ Bobbin Cannier Series 


IfeHtRlfflM/ Bobbin Dimension 

AJ\ 

43 mm x 1 13 mm 

135 ccm 

B£ 

42 mm x 154 mm 

174 ccm 

CA 

55 mm x 92 mm 

180 ccm 

A 

48 mm x 140 mm 

217 ccm 

BA 

54 mm x 170 mm 

336 ccm 

CE 

55 mm x 178 mm 

349 ccm 

AB 

58 mm x 210 mm 

475 ccm 

BF 

65 mm x 210 mm 

610 ccm 

B 

70 mm x 210 mm 

728 ccm 

BB 

80 mm x 167 mm 

744 ccm 

BC 

77 mm x 282 mm 

1 185 ccm 

C 

84 mm x 282 mm 

1401 ccm 

CD 

87 mm x 326 mm 

1751 ccm 

D 

130 mm x 330 mm 

3732 ccm 



RAAC8Q]gl!B^HiHiiia!i^/ Round Braiding Machines 


»RAA-1 6-4(80) 


»RAA-1 2-4(80) 


»RAA-8-4(1 00) 



mm 

Model No. 

mm 


m&Ri 

Horngear size in mm 

merit 

Mt) 


■Eiim 

Carriers per head 

Heads 

Machine size in mm 

Motor power 

Max. rpm. horngear 

Carrier type 

RAA-8-4(100) 

8 

4 

100 

1000 x 750x 1420 

1/2 HP (0.37 kw) 

340 

AA 

RAA-1 2-4(80) 

12 

4 

80 

950 X 850x 1420 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

RAA-1 6-4(80) 

16 

4 

80 

1080 x 950x 1420 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

RA-8-4(1 10) 

8 

4 

110 

1040 x 920x 1420 

1/2 HP (0.37 kw) 

320 

A 

RA-1 2-4(90) 

12 

4 

90 

990 x 990x 1420 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

RA-1 6-2(90) 

16 

2 

90 

1050 x 650x 1420 

1/2 HP (0.37 kw) 

360 

A 

RA-1 6-4(90) 

16 

4 

90 

1190 x 1100 x 1420 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

RA-20-2(90) 

20 

2 

90 

1180 x 880x 1450 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

RA-24-2(90) 

24 

2 

90 

1370 x 950x 1450 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

RA-24-2(90)S 

24 

2 

: _ 

90 

1370 x 1050 x 1760 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

RA-32-2(90) 

32 

2 

90 

1520 x 1000 x 1450 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

RA-32-2(90)S 

32 

2 

90 

1520 x 1100 x 1760 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

RA-40-2(90) 

40 

2 

90 

1730 x 1100 x 1450 

1.5 HP (1.1 kw) 

360 

A 

RA-44-1 (90) 

44 

1 

90 

1190x 1125x1540 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

RA-48-1 (90) 

48 

1 

90 

1 170 x 1150 x 1540 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

RA-64-1 (90) 

64 

1 1 

90 

1420 x 1300 x 1620 

1/2 HP x 2 (0.75 kw) 

360 

A 

RBE(A)-80-1 (90) 

80 

1 

90 

1420 x 1420x2200 

1 HP x 2 (1 .5 kw) 

360 

BE.A 


1 












RA-8-4(1 1 0) 
RA-1 2-4(90) 


;/Round Braiding Machines 


»RA-1 6-4(90) 


^ W / Safety Cover 

»R A-1 6-2(90) 





>RA-32-2(90) 

»RA-24-2(90) 

»RA-20-2(90) 


»RA-24-2(90)S »RA-40-2(90) 

»RA-32-2(90)S 



1*1 

1 f iimtm 





»R A-48-1 (90) »R A-64-1 (90) 

»R A-44-1 (90) 


>RBE(A)-80-1(90) 



2 





RBC1 303SilB^g/|8ii/g|iil!ili1^/ Round Rope / Tube Braiding Machines 


»RB-1 6-2(1 30) 
»RB-1 2-2(1 30) 
»RB-20-2(130) 



»RB-24-1 (1 30) »RB-32-1 (1 30) 
»RB-28-1 (1 30) »RB-36-1 (1 30) 



»RB-24-2(1 30) 




»RB-64-1 (1 30) 



»RB-24&24-1(130) 

»RB-32&32-1(130) 


»R BF-84-1 (1 30) 


mm 



RB(BF)-12-2(130) 


2 

130 

1180 x 800x 1500 

3/4 HP (0.55 kw) 


B.BF 

RB(BF)-16-2(130) 

16 

2 

130 

1 370 x 860 x 1500 

1 HP (0.75 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-20-2(130) 

20 

2 

130 

1510 x 930 x 1850 

1 HP (0.75 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-20-1 (130) 

20 

i 

130 

1030 x 880 x 1850 

3/4 HP (0.55 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-24-2(1 30) 

24 

2 

130 

1650 x 960x 1850 

1.5 HP (1.1 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-24-1 (130) 

2 4 

1 

130 

1070 x 920x 1900 

1 HP (0.75 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-28-1 (130) 

28 

1 

130 

1140 x 1050 x 1900 

1 HP (0.75 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-32-1 (130) 

32 

1 

130 

1180 x 1180x2200 

1 HP (0.75 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-36-1 (130) 

36 

1 

130 

1280x 1280x2250 

1.5 HP (1.1 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-48-1 (130) 

48 

1 

130 

1 580 x 1500x2350 

1 HP x 2 (1.5 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-64-1 (130) 

64 

1 

130 

1 800 x 1600x2450 

1 HP x 2 (1.5 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-84-1 (130) 

84 

i 

130 

2350 x 2350 x 2600 

1 HP x 3 (2.25 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-24&24-1 (130) 

24 

1 

130 

1 140 x 920x2550 

1 HPx 2 (1.5 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-32&32-1 (130) 

32 

1 

130 

1230 x 1180 x2870 

1 HP x 2 (1.5 kw) 

270 

B.BF 

RB(BF)-48&48-1 (130) 

48 

1 

130 

1640 x 1500x3300 

1 HP x 4 (3.0 kw) 

270 

B.BF 










HttaMMK 

Round Braiding Machines 


RBCC1 4O]-4RD[252]§y0$i3ei$S^^/Rope Braiding Machines 


»RBA-1 6-2(1 00) 


»RBC-1 6-2(140) 
»RBC-1 2-2(1 40) 





»RCD(C)-16-1(165) 

»RCD(C)-12-1(165) 


»RAB-1 6-2(1 1 0) 


»RCD(C)-24-1 (165) 
»RCD(C)-32-1 (1 65) 
»RCD(C)-36-1 (165) 


»RD-16-1(252) 

»RD-12-1(252) 





mm 

Model No. 

ISK 



mwR-3 

mu 


mmmm 

Carriers per head 

Heads 

Horngear size in mm 

Machine size in mm 

Motor power 

Max. rpm. horngear 

Carrier type 

RBA-1 6-2(1 00) 

16 

2 

100 

1180 x 780x 1420 

1/2 HP (0.37 kw) 

340 

BA 

RBA-48-1 (100) 

48 

1 

100 

1200 x 1180 x 1620 

1 HP (0.75 kw) 

340 

BA 

RAB-1 6-2(1 10) 

16 

2 

110 

1180 x 810x 1420 

1 HP (0.75 kw) 

320 

AB 

RAB-1 6-4(1 10) 

16 

4 

110 

1700 x 1060 x 1420 

1 HP x 2 (1 .5 kw) 

320 

AB 

RBC-12-2(140) 

12 

2 

140 

1380 x 915 x 1600 

1.5 HP (1.1 kw) 

230 

BC 

RBC-16-2(140) 

16 

2 

140 

1520 x 1000 x 1600 

1.5 HP (1.1 kw) 

230 

BC 

RBC-16-1 (140) 

16 

1 

140 

900 x 870 x 2000 

3/4 HP (0.55 kw) 

230 

BC 

RCD(C)-12-1 (165) 

12 

1 

165 

1050 x 750x2000 

1 HP (0.75 kw) 

200 

CD.C 

RCD(C)-16-1 (165) 

16 

1 

165 

1 070 x 900x2000 

1 HP (0.75 kw) 

200 

CD.C 

RCD(C)-24-1 (165) 

24 

1 

165 

1400 x 1100 x 2150 

1.5 HP (1.1 kw) 

200 

CD.C 

RCD(C)-32-1 (165) 

32 

1 

165 

1400 x 1400 x 2300 

2 HP (1.5 kw) 

200 

CD.C 

RCD(C)-36-1 (165) 

36 

1 

165 

1550 xl 500 x 2350 

2 HP (1.5 kw) 

200 

CD.C 

RCD(C)-48-1 (1 65) 

48 

1 

165 

1800 x 1800 x 2500 

1.5 HP x 2 (2.2 kw) 

200 

CD.C 

RD-12-1 (252) 

12 

1 

252 

1250 x 1120x2150 

2 HP (1 .5 kw) 

100 

D 

RD-16-1 (252) 

16 

1 

252 

1380 x 1300 x 2250 

3 HP (2.2 kw) 

100 

D 

RD-24-1 (252) 

24 

1 

252 

1600 x 1700 x2450 

2 HP x 2 (3.0 kw) 

100 

D 

RD-8-1 (300) 

8 

1 

300 

1250 x 1200 x 2200 

1.5HP (1.1 kw) 

80 

D 













#■ 



»FA-1 7-4(90) 
»FA-1 3-4(90) 
»FA-9-4(90) 


»FA-25-2(90) »FA-29-2(90) 
»FA-21 -2(90) »FA-33-2(90) 


»FA-41 -1 (90) »FA-53-1 (90) 
»FA-45-1 (90) »FA-57-1 (90) 
»FA-49-1 (90) 




i 

m 

i 

§ 

* . * 

* 

1 



»FAA-9-6(80) 


»FAA-1 3-4(80) 
»FAA-1 7-4(80) 


»FAA-25-2(80) »FAA-29-2(80) 
»FAA-21 -2(80) »FAA-33-2(90) 




mm 

Kit 

WgSgFM 



mu 


mrnmn 

Model No. 

Carriers per head 

Heads 

Horngear size in mm 

Machine size in mm 

Motor power 

Max. rpm. horngear 

Carrier type 

FA-9-4(90) 

9 

4 

90 

1530 x 640 x 1420 

1/2 HP (0.37 kw) 

360 

A 

FA-1 3-4(90) 

13 

4 

90 

1620 x 750 x 1450 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

FA-1 7-4(90) 

17 

4 

90 

1700 x 920 x 1450 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

FA-21 -2(90) 

21 

2 

90 

1180 x 830 x 1500 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

FA-25-2(90) 

25 

2 

90 

1370 x 900 x 1500 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

FA-29-2(90) 

29 

2 

90 

1520 x 900 x 1540 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

FA-33-2(90) 

33 

2 

90 

1510 x 950 x 1540 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

FA-41 -1(90) 

41 

1 

90 

1180 x 1015 x 1540 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

FA-45-1 (90) 

45 

1 

90 

1180 x 1050 x 1620 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

FA-49-1 (90) 

49 

1 

90 

1180 x 1080 x 1620 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

A 

FA-53-1 (90) 

53 

1 

90 

1200 x 1200 x 1620 

1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

FA-57-1 (90) 

57 

1 

90 

1300 x 1300 x 1620 



1 HP (0.75 kw) 

360 

A 

FAA-9-6(80) 

9 

6 

80 

1400 x 750 x 1420 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

FAA-1 3-4(80) 

13 

4 

80 

1 280 x 820 x 1500 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

FAA-1 7-4(80) 

17 

4 

80 

1670 x 660 x 1420 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

FAA-21 -2(80) 

21 

2 

80 

1180 x 830 x 1420 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

FAA-25-2(80) 

25 

2 

80 

1230 x 830 x 1450 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

FAA-29-2(80) 

29 

2 

80 

1370 x 900 x 1450 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 

FAA-33-2(80) 

33 

2 

80 

1410 x 900 x 1450 

3/4 HP (0.55 kw) 

400 

AA 


5 

















»SAA(A)-3-6(90) 

»SAA(A)-5-6(90) 


»SBB-3&3-1 

»SBB-3&4-1 


$§j1to/ Border Embroidered 

»S1AA-26-2(90) 

H DeD to / Double Surface 

»SAA-26-2(90) 

»SAA-34-2(90) 


Piping 

»SAA-46-1 (90) 


— &to/T richromatic 

»SAA-36-1(100) 
»SAA-39-1 (1 00) 


to /T riangle 

»SAA-27-2(90) 

to /Square 

»SAA-36-2(90) 


S rfk £!J to II fJi 11$ m / S-S eries Specific Braiding Machines 


mm 

Model No. 

mm 

ISHM 



M13 SSItlSIlii 

mmm%i 

Carrier type 

Carriers per head 

Heads 

Horngear size in mm 

Motor power 

Max. rpm. horngear 

SAA-26-2(90)Mw 

26 

2 

90 

1630 x 770x 1600 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

AA 

SAA-34-2(90)Mw 

34 

2 

90 

1780 x 870 x 1600 1 HP (0.75 kw) 

360 

AA 

SAA-27-2(90)E^w 

27 

2 

90 

1370 x 840x 1510 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

AA 

SAA-36-2(90)GMw 

36 

2 

90 1520 x 950x 1510 

1 HP (0.75 kw) 

360 

AA 

SAA-46-1 (90)-?£3$t 

46 

1 

90 

1040 x 900x1500 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

AA 

S1AA-26-2(90)«i§m 

26 

2 

90 

1620 x 750x 1540 

3/4 HP (0.55 kw) 

360 

AA 

SAA-30-1(100)S@w 

30 

1 

100 

1080 x 950x 1540 

1/2 HP (0.37 kw) 

340 

AA 

SAA-36-1(100)Eg^ 

36 

1 100 1190x 1100x 1600 

1/2 HP x 2 (0.75 kw) 

340 

AA 

SAA-39-1 (1 00)H©$? 

39 

1 

100 

1190x 1100x1600 

3/4 HP (0.55 kw) 

340 

AA 

SAA-8-4(90)$DEw(Ru 1) 

8 

4 

90x5 

1180 x 830x 1500 

1/2 HP (0.37 kw) 

315 

AA 

SAA-1 3-4(80) ITESS^ (Parallel) 

13 

4 

80x13 

1400x 1200x1550 

1 HP (0.75 kw) 

110 

AA 

SAA(A)-5-6(90) 

5 

6 

90x5 

1190 x 770x1450 

1/2 HP (0.37 kw) 

315 

AA,A 

SAA(A)-3-6(90) 

3 

6 

90 

1050 x 680x1450 

1/2 HP (0.37 kw) 

360 

AA,A 

SAB-3&3-2 

3 

2 


1520 x 650x 1600 

1/2 HP (0.37 kw) 

130 

AB 

SBB-3&3-1 

3 

1 


1180 x 780x 1800 

1/2 HP (0.37 kw) 

70 

BB 

SBB-3&4-1 

3 

1 


1500 x 900x 1850 

1 HP (0.75 kw) 

50 

BB 

SD-3-1 

3 

1 


1050 x 790x1720 

1/2 HP (0.37 kw) 

170 

D 


xH x ° *ln this catalog, reference sizes (L x W x H) are for standard machines. 











^ 3^ fti / Cross Winder 

»HC-OP-4 


/ Rubber Feeder 

»HC-OP-5(60L,90L,150L) 


/ Protecting Equipment 

»HC-OP-6 



/ TtTTrtv 


±mhmmm 

Automatic Wefting 
Bobbin Winder 

»HC-01 A(AA.BE.BA) 



^^U/HC-Bobbin Winder Series 


Automatic Wefting 
Bobbin Winder 2 Heads 

»HC-02 A(AA) 


Automatic Wefting 
Bobbin Winder 

»HC-01 B(BF.AB) 



nmmmmHmm 

Semi-Automatic Wefting 
Bobbin Winder 2 Heads 

»HC-02 C(BB.BC.CD.D) 


I> ^ d> 



» 1400 x 650 x 1520 mm » 1400 x 1000 x 1520 mm » 1470 x 1220 x 1520 mm 


» 900 x 500 x 1450 mm 


■rIBcW 31 


tmummm 


SINCE 1970 




u&m 

Taiwan 

Head 

Office 


HSIANG CHUAN MACHINERY CO., LTD. 


NO. 9, Changbin E. 7th Rd., Siansi Township, 
Changhwa County 507, Taiwan ( R.O.C.) 
TEL : 886-4-7910366 (10i^/Lines) 

FAX : 886-4-7910385 (3^/Lines) 

E-mail : sianchan@seed.net.tw 
http : //www. braid. com. tw 


•To develop & design new models according to the needs of customers. 


/7\ ^1 


_ * 5 

Taiwan NO. 5, Changbin E. 3rd Rd., Siansi Township, 

Branch Changhwa County 507, Taiwan ( R.O.C.) 


~7 


/ Around The World 

x m mnvmmmmmmwgmm 

China Gedi Zone, South Town, Dong Guan, Guang Dong, China 
TEL : 86-769-22406237, 86-769-22401663 
FAX : 86-769-22980489, 86-769-22401663 

x m 1051 m 

China TEL : 86-595-82005256 FAX : 86-595-82005256 

m 179 # 1 ts 

China TEL : 86-579-5542394 FAX : 86-579-5541954 


m m 9 

Vietnam So 9 Kp 4 Duong Nguyen Qui Tern, Phuong Anlac, 
Quan Binh Tan, Vietnam 

TEL : 84-8-7553353 FAX : 84-8-7551646 

US 2078 Moo 4 Soi Narai 1 Theparak Rd., 

Thailand Somrongnue, Muang, Samutprakarn 10270 Thailand 
TEL : 66-2758-4433 FAX : 66-2758-4810 













BRAIDING MACHINES 


■ Carriers 


HCS-18-1C 


f8tf5RTT Machine Size 

Rubric Bobbin Dimension 


£2iE8IS Heads 

SIS Carriers Per Head 

Motor Power 

Products 


1080 x 1050 x 1900 mm 
84 mm x282 mm = 1401 ccm 
1 

18 

1 HP ( 0.75 Kw) 


1220 x 1300 x 2050 mm 
84 mm x 282 mm - 1401 ccm 
1 

20 

1 HP ( 0 75 Kw) 


1580 x 900 x 1650 mm 

B : 70 mm x 210 mm = 728 ccm 
BC 74 mm x 282 mm - 1085 ccm 

2 

12 

1 HP ( 0.75 Kw ) 


> Emm* * msm- 

Flag lead rope. Halter, Mooring line. Engine tow rope. Life-saving rope. . etc. 



ii ± m « m pi & si 

HSIANG CHUAN MACHINERY CO., LTD. 


warn 

NO. 47-3.. Pin Hai Rd.. Sheng Kang Hsiang, Chang-hua County, Taiwan. 
TEL : 886-4-7992207 . 7992189 FAX : 886-4-7994703 
E-mail : sianchan@seed.net.tw http : // www.braid.com.tw 

Gedi Zone, South Town, Dong Guan, Guang Dong, China 
TEL : 86-769-2406237 FAX : 86-769-2980489 


SINCE 1970 





